16. Beispiel.
45
Verlauf der sekundaren Spannung als Funktion des Stromes. Da 9?2 konstant ist, kann Gl. 52 in der Form geschrieben werden:
oder nach Ausmultiplikation
P
Dividiert man durch P 2 und setzt —= t77. wobei J,  der Kurz-
j-                           z
schluBstrom ist, den man bei widerstandslos verbundenen sekundaren Klemmen erhalt, so wird endlich
I         f                 ^        ^             /c f    \
In dieser Gleichung zweiten Grades ist die.Beziehung zwischen J und P2 indirekt durch die Ver-
P             J
haltnisse -~   und   —    ausgedriickt.
Die Diskriminante der Glieder zweiten Grades ist
1 — cos2 (99^ — 9?2),
sie ist positiv, da das Quadrat des cos kleiner oder hochstens gleich eins ist, die Gleichung stellt da-her eine Ellipse dar. Tragt man
J                                        P
die — als Abszissen und die -„--   als   Ordinaten   auf,   so   sind   die
Fig. 33.
Schnittpunkte mit der Ordinatenachse f iir J = 0,
J der Abszissenachse f iir P0 = 0,   — = 1 .
1 ,  und mit
Die Hauptachsen der Ellipse bilden mit den Koordinatenachsen einen Winkel von 45° und sind
1
! cos
—r    und
In dem besonderen Falle, daB cos (<pk — 9^) = 0, also <p.2===( ist, stellt die Gleichung einen Kreis dar. Nur das obere (—) Zeichen gibt einen Winkel <j92, der kleiner als 90° ist, wie es einem Strom-empfanger entspricht, und zwar wird hierbei (£>2 negativ. Dieser Fall entspricht einer Verzogerung von P2 gegen J.egeben sind, P2 er-mittelt werden. Bei positiven Werten von cp^ ist die auf P2 senk-rechte Komponente von «/z13 namlich JXi cos cp^ — JS1sinq)^ klein, und da sie quadratisch addiert wird, hat sie keinen groBen EinfluB auf den Spannungsabfall. Dann ist nach Gl. 52 angenahert
